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Temel Öğeler 


ıstanbulc.edu.tr 


TEMEL ÖĞELER - Amblem 


İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa logosu; içinden çıktığı İstan- 
bul Üniversitesi'nin tarihi köklerine vurgu yapar. Logo aynı za- 
manda en önemli misyonlarnıdan birisi olan sağlık ile ilgili yeni- 
likçi ve geleceğe dönük yeni ufuklar açmayı hedefleyen bir bakış 
açısı sunar. Logo da kullanılan Sarı rengi; ..... 


MM O > KAZ 


TEMEL ÖĞELER - Amblem Kullanım Standardı 


10a 


10a 


Bu sayfada yer alan İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa logonun 
çizim ölçüleri standart olarak belirlenmiştir. Kullanılacak olan 2 
Boyutlu ya da 3 Boyutlu tasarım yüzeylerinin ölçülerine göre, 
logo ölçüleri de aynı oranda değiştirilmelidir. 


MN O 4 UZ 


TEMEL ÖĞELER - Logotypelar - Tek Renk © ÇN 


İki Satırlı Logotype 


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
CEIRIR(AAHIPJAJŞ A 


Üç Satırlı Logotype / Yatay 


İSTANBUL 


ÜNİVERSİTESİ 


CERRAHPAŞA 


Üç Satırlı Logotype / Dikey 


ÜNİVERS 


CERRAHPAŞA 


İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, kullanmak üzere iki tür logot- 
ype geliştirmiştir. Bir numaralı logotype iki satırlıdır. İki numaralı 
logotype ise üç satırlıdır. Her iki logotype, tasarım düzleminin 
özelliklerine göre, tasarıma uygun olan seçilebilir. Bir numaları 
logonun dikey kullanımı yoktur. İki numaralı logonun dikey ve 
yatay kullanımı vardır. 


LL SEN EM. 


TEMEL ÖĞELER - Logotypelar © ÇN 


3a 16a 


ERSİTESİ 5 


5a 15a 


5a 


4a 


Bu sayfada yer alan İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa logonun 
çizim ölçüleri standart olarak belirlenmiştir. Kullanılacak olan 2 
Boyutlu ya da 3 Boyutlu tasarım yüzeylerinin ölçülerine göre, 
logo ölçüleri de aynı oranda değiştirilmelidir. 


TEMEL ÖĞELER - Amblem Koruma Alanı 


2a 


2d 


İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ambleminin bütünlüğünün ve 
görünürlüğünün sağlanabilmesi adına; amblem tek başınakul- 
lanıldığı durumlarda etrafında boşluk bırakma sınırı “2a” olarak 
belirlenmiştir. Tasarımlarda, logoya belirtilen “2a*” sınırından 
daha fazla yaklaşılmaması esastır. 


MM m O O; (KAZ 


TEMEL ÖĞELER - Logotype Koruma Alanı © ÇŞ 


a 
a 
a 
a 
VL ÜN 
EN N 
ele 3 ÜNİ RSİTESİ Ja 
is CERRAHPAŞA 
a 
a 
a 
Şi > 
& Jas3” 
a a 
İSTANBUL 
ÜNİVERSİTESİ 


İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa logotype bütünlüğünün ve 
görünürlüğünün sağlanabilmesi adına; logotype tek başınakul- 
lanıldığı durumlarda etrafında boşluk bırakma sınırı “a” olarak 
belirlenmiştir. Tasarımlarda, logoteyp için belirtilen “a” sınırından 
daha fazla yaklaşılmaması esastır. 


MM O O( o KAZ 


TEMEL ÖĞELER - Amblem Oranları 


dönük 20mm 30mm 


İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa logosunun en düşük kullanım 
oranları yukarıda belirtildiği gibi standarta bağlanmıştır. Bununla 
birlikte; kitap sırtlarında ya da promosyan ürünlerinde logonun 
okunabilmesi koşuluyla daha da küçük kullanılabilir. 


40mm 


e İİ en 


TEMEL ÖĞELER - Logotype Oranları © ÇN 


p 60 mm — 


ie İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
<< İİCERIR/AlHIP|AJŞIA| 


1380 mm 


A İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
CER(R/(A/HIPJAJŞJA| 


ip de) 
Ga 


40 mm 
-« > 


GA İSTANBUL 


5 ÜNİVERSİTESİ 


CERRAHPAŞA 


80 mm 


İSTANBUL 


İ ÜNİVERSİTESİ 


CERRAHPAŞA 


25mm 


İSTANBUL 


CERRAHPAŞA OOöieimisi 


İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa logosunun en düşük kullanım 
oranları yukarıda belirtildiği gibi standarta bağlanmıştır. Bununla 
birlikte; kitap sırtlarında ya da promosyan ürünlerinde logonun 
okunabilmesi koşuluyla daha da küçük kullanılabilir. 


|, > ES SNINS 


TEMEL ÖĞELER - Amblem Ana Renkler 


CMYK 
C:Y0-M:90615-Y:96100-K:0 
RGB 

R:246-G:211-B:48 


WEB 
#: fid600 


Pantone 
Yellow 012 C 


CMYK 
C: 0100 - M: 626 -Y: 96100 -K: 9620 


RGB 
R:20-G:113-B:33 
WEB 

#: 006e35 


Pantone 
349C 


“0100 90 80 70 “060 Yo50 “40 30 20 “10 


“0100 90 80 70 060 Yo50 “40 30 20 “10 


İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa amblemi iki renkten oluşmak- 
tadır. Üniversite ile ilgili gerçekleştirilecek olan tasırımlarda iki 
ana renk kullanılmalıdır. Kurumsal kimlikle ilgili tüm tasarımlar- 
da Sarı, Yeşil ve yardımcı renk(ler) kullanılmalıdır. Ambleme âit 
renklerin CMYK, RGB ve Patone renk değerleri yukarıda veril- 
miştir. 


|, E ES SİN... 


TEMEL ÖĞELER - Amblem Siyah, Beyaz, Gri Kullanımı 


SİYAH 


BEYAZ 


GRİ TONLAMALI 


İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa logosunun kullanılacak olan 
mecraya uygun olacak şekilde siyah, beyaz ve gri tonlamalı hal- 
leri geliştirilmiştir. Mecranın uygunluğuna göre logo kullanılma- 
lıdır. 


| > ES SV, 


TEMEL ÖĞELER - Logotype Ana Renkler | 


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
CER(R/(A/HIPJAJŞJA| 


İSTANBUL 


ÜNİVERSİTESİ 


CERRAHPAŞA 


CMYK 
C:9616-M: 9032 -Y: 482 -K: 905 


RGB 
R:213-G:169-B:64 


WEB 
# d5a940 


Pantone 
118C 


İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa logosu bir renkten oluşmak- 
tadır. Üniversite ile ilgili gerçekleştirilecek olan tasırımlarda bir 
ana renk kullanılmalıdır. Kurumsal kimlikle ilgili tüm tasarımlarda 
özel renk, siyah ve yardımcı renkler) kullanılmalıdır. Logoya ait 
renklerin CMYK, RGB ve Patone renk değerleri yukarıda veril- 
miştir. 


, EE SE. 


TEMEL ÖĞELER - Logotype Ana Renkler 2 


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
CER(R/(A/HIPJAJŞJA| 


İSTANBUL 


ÜNİVERSİTESİ 


CERRAHPAŞA 


CMYK 
C:Y0-M:40-Y: 60 -K: 96100 


RGB 
R:29-G:29-B:27 
WEB 

# 1d1dib 


Pantone 
Black C 


İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa logotype, özel rengi dışında 
kullanımlarda (taziye vb. tasarımlar hariç) siyah renkte kullanıl- 
malıdır. Logotype'ın siyah renk kullanımına ilişkin CMYK, RGB 
ve Patone renk değerleri yukarıda verilmiştir. 


, e Sg. 


TEMEL ÖĞELER - Logotype Ana Renkler 3 


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
CEIRIRA/HPJA ŞIA| 


İSTANBUL 


ÜNİVERSİTESİ 


CERRAHPAŞA 


CMYK 
C:Y0O-M:60-Y: 60 -K: 9050 


RGB 
R:157-G:157-B: 156 


WEB 
# 9b9b9c 


İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa logotype, taziye vb. mesaj- 
larda ve tasarımlarda gri renkte kullanılmalıdır. Gri renk taziye 
vb. mesajlar dışında kesinlikle kullanılmamalıdır. Logotype'ın gri 
renk kullanımına ilişkin CMYK ve RGB renk değerleri yukarıda 
verilmiştir. 


3 


TEMEL ÖĞELER - Logotype Renkler - Zemin Renk | 


CMYK CMYK 
C:416-M: 632-Y: V82-K:5 C:499-M:9579-Y: 648-K:58 
RGB RGB 

R:213-G:169-B:64 R:18-G:37-B:57 

WEB WEB 

# d5a940 # 122539 

Pantone Pantone 

İSE 289 C 


İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa logotype bir renkten oluşmak- 
tadır. Bununla birlikte tasarımın içinde logo alt zemin ile de kul- 
lanması mümkündür. Logonun altında zemin kullanım durumu 
söz konusu olan tasarımlarda standart olarak belirlenmiş olan 
iki zemin renginden birisi tasarıma uygunlun açısından tercih 
edilmelidir. Logotype'ın zeminli kullanımına ilişkin kullanılacak 
birinci zemin renginin CMYK, RGB ve Patone renk değerleri yu- 
karıda verilmiştir. 


16 


TEMEL ÖĞELER - Logotype Renkler - Zemin Renk 2 


CMYK CMYK 

C: 9416 -M: 9:32 - Y: 082 - K:5 e e 
RGB RGB 
R:213-G:169-B:64 Ri: G0 ek G0 2 

WEB WEB 

# d5a940 esc 

Pantone Pantone 

118C 476 C /BlackC 


İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa logotype bir renkten oluşmak- 
tadır. Bununla birlikte tasarımın içinde logo alt zemin ile de kul- 
lanması mümkündür. Logonun altında zemin kullanım durumu 
söz konusu olan tasarımlarda standart olarak belirlenmiş olan iki 
zemin renginden birisi tasarıma uygunlun açısından tercih edil- 
melidir. Logotype'ın zeminli kullanımına ilişkin kullanılacak ikinci 
zemin renginin CMYK, RGB ve Patone renk değerleri yukarıda 
verilmiştir. 


U 


TEMEL ÖĞELER - Logotype Renkler - İngilizce 


bi A İSTANBUL 
ZE ER Jİ UNI VER sı TY 
ISTANBUL NS” CERRAHPASA 
CERRAHPASA 
ISTANBUL UNİVERSİTY 


YE 


CERRAHPASA 


İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa logotype İngilizce kullanımı 
yukarıda yer almaktadır. 


, Ee ES SİN. 


TEMEL ÖĞELER - Alt Birim Logotype Renkleri - | 


CERRAPAŞA TIP FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
CMYK CMYK 

C: 430 - M: 96100 - Y: 9695 - K: 9042 C:964 -M: 9619 - Y: 9068 - K: 900 
RGB RGB 

R: 124 -G:23-B: 19 R: 247 -G:208-B: 103 

WEB WEB 

#:7c1713 #: f8d067 

Pantone Pantone 

1815C 134C 


FLORENCE NIGHTINGALE VETERİNER FAKÜLTESİ 
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ Yer 
CMYK 
CMYK Kırmızı: C:960- M: 96100 - Y: 96100 - K: 960 
C: 42-M:9617-Y: 4621 -K: 960 Sarı: C:Y40-M:960-Y: 96100 -K: 960 
RGB Lacivert: C: 96100 - M: 96100 - Y: 9015 - K: 9671 
R:249-G:221-B:203 RGB 
Kırmızı: R:227-G:6-B: 19 
WEB Sarı: (o R:255-G:237-B:0 
#: f9ddeb Lacivert: R:23-G:9-B:5 
Pantone WEB 
475C Kırmızı #: 630613 Sarı #: ffed0O Lacivert #: 170933 


İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa logosu iki renkten oluşmak- 
tadır. Üniversite ile ilgili gerçekleştirilecek olan tasırımlarda iki 
ana renk kullanılmalıdır. Alt akademik birimlere ait logolarda yer 
alan renkler yardımcı renklerdir. Tüm tasarımlarda Sarı ve Yeşi- 
lin yanında yardımcı renk olarak akademik birimin logo renkleri 
kullanılmalıdır. Tasarımlarda ana renklerd dışında en fazla üç 
farklı renk kullanılmalıdır. 


|, > ES SS, 


TEMEL ÖĞELER - Alt Birim Logotype Renkleri - 2 


SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 


S0 

CMYK 

Sarı: C:2-M:9514-Y:9691-K: 960 
Yeşil: C: 488 -M: 9029 -Y: 9690 -K: 9617 
RGB 

Sarı: R:254-G:214-B: 19 

Yeşil: R:7-G:116-B:63 

WEB 

Sarı #: fed613 Yeşil #: 077431 

Pantone 


Sarı: Yellow 012C - Yeşil: 336C 


ORMAN FAKÜLTESİ 


CMYK 
C:9645-M:9617-Y:96100-K: 9616 
RGB 

R: 143 -G: 156-B:28 

WEB 

#: 8f9e1c 


Pantone 
384C 


SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 


090 

CMYK 

Kırmızı: C:960 -M: 9687 - Y: 96100 -K: 60 
Yeşil: C: 480 -M: 967 - Y: 9088 - K: 960 
RGB 


Kırmızı: R:230-G:59-B: 17 
Yeşil: R:27-G:159-B: 77 
WEB 

Kırmızı #: e63b11 Yeşil #: 1b9f4d 


Pantone 
Kırmızı: Bright Red C - Yeşil: 347C 


HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ 


CMYK 
C:90100-M:9084 -Y:9626-K: 9611 
RGB 

R:31-G:57-B:112 

WEB 

#: 113970 


Pantone 
534C 


İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa logosu iki renkten oluşmak- 
tadır. Üniversite ile ilgili gerçekleştirilecek olan tasırımlarda iki 
ana renk kullanılmalıdır. Alt akademik birimlere ait logolarda yer 
alan renkler yardımcı renklerdir. Tüm tasarımlarda Sarı ve Yeşi- 
lin yanında yardımcı renk olarak akademik birimin logo renkleri 
kullanılmalıdır. Tasarımlarda ana renklerd dışında en fazla üç 


farklı renk kullanılmalıdır. 


, > & SWN 


TEMEL ÖĞELER - Alt Birim Logotype Renkleri - 3 


ADLİ TIP VE ADLİ BİLİMLER 


LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜSÜ 
CMYK CMYK 
C: 497 -M: 9684 -Y: 9034 -K: 9028 Sarı: C:44-M: 9623 -Y: 9691 -K: 960 
RGB Yeşil: C: 48 -M: 9629 -Y: 9090 -K: 9617 
R:143-G:156-B:28 laa 
Sarı: R:246-G:197 -B: 28 
WEB Yeşil: o R:7-G:116-B:63 
#: 25325B WEB 
Pantone Sarı #: f6c51c Yeşil #: 077431 
534C Pantone 


Sarı: 109C - Yeşil: 336C 


KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ 


00 
CMYK 


Lacivert: C: 90100 - M: 90100 - Y: 60 -K: 900 
Kırmızı: C:960-M:906100-Y:96100 -K: 900 


RGB 

Lacivert: R:49-G:39-B: 131 
Kırmızı: R:227-G:6-B: 19 

WEB 

Lacivert #: 312783 Kırmızı #: e30613 
Pantone 

Lacivert: 2372C - Kırmızı: 2035C 


İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa logosu iki renkten oluşmak- 
tadır. Üniversite ile ilgili gerçekleştirilecek olan tasırımlarda iki 
ana renk kullanılmalıdır. Alt akademik birimlere ait logolarda yer 
alan renkler yardımcı renklerdir. Tüm tasarımlarda Sarı ve Yeşi- 
lin yanında yardımcı renk olarak akademik birimin logo renkleri 
kullanılmalıdır. Tasarımlarda ana renklerd dışında en fazla üç 
farklı renk kullanılmalıdır. 


, > ES SN. 


TEMEL ÖĞELER - Alt Birim Logotype Renkleri - 4 


ADLİ TIP VE ADLİ BİLİMLER KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ 


ENSTİTÜSÜ YY 
500 CMYK 
CMYK 


Lacivert: C: 90100 -M: 96100 -Y: 90-K:960 
Sarı: C:04-M: 9623 -Y: 9091 -K: 900 Kırmızı: C:960-M: 96100 - Y: 96100 -K: 960 


Yeşil: C: 48 -M: 9629 -Y: 9090 -K: 9617 RGB 

RGB Lacivert: R: 49 - G: 39 -B: 131 

Sarı: R:246-G:197 -B: 28 Kırmızı: R:227-G:6-B: 19 

Yeşil: R:7-G:116-B:63 WEB 

WEB Lacivert #: 312783 Kırmızı #: 30613 
Sarı #: (6c51c Yeşil #: 077431 hile 


Pantone 
Sarı: 109C - Yeşil: 3386C 


LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 


Lacivert: 2372C - Kırmızı: 2035C 


YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 


© © 

CMYK CMYK 

C: 497-M:9584-Y: 9634 -K: 90628 C: 497 -M: 9084 -Y: 9534 -K: 628 
RGB RGB 

R: 143 -G: 156-B:28 R: 143-G:156-B:28 

WEB WEB 

#: 25325B #:25325B 

Pantone Pantone 

534C 534C 


İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa logosu iki renkten oluşmak- 
tadır. Üniversite ile ilgili gerçekleştirilecek olan tasırımlarda iki 
ana renk kullanılmalıdır. Alt akademik birimlere ait logolarda yer 
alan renkler yardımcı renklerdir. Tüm tasarımlarda Sarı ve Yeşi- 
lin yanında yardımcı renk olarak akademik birimin logo renkleri 
kullanılmalıdır. Tasarımlarda ana renklerd dışında en fazla üç 


farklı renk kullanılmalıdır. 


Ee Ee SW, 


TEMEL ÖĞELER - Alt Birim Logotype Renkleri - 5 


TEKNİK BİLİMLER MYO 


CMYK 
GC: 06100 -M: 9675 -Y: 9019 -K: 965 


RGB 
R:8-G:71-B:131 


WEB 
#: 084783 


Pantone 
301C 


SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 


© 

CMYK 

C:0-M:9654-Y: 9657 -K: 960 
RGB 

R: 242 -G:143-B:108 

WEB 

#: 128f6c 


Pantone 
486C 


ORMANCILIK MYO 


CMYK 


C: 480 -M:967 -Y: 90588 -K: 960 


RGB 


R:27-G:159-B:77 


WEB 
#: 1b9f4d 


Pantone 
347C 


VETERİNERLİK MYO 


CMYK 


C:0616-M:9082-Y:9677-K: 905 


RGB 


R:200-G:71-B:58 


WEB 
#: c8473a 


Pantone 
180C 


İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa logosu iki renkten oluşmak- 
tadır. Üniversite ile ilgili gerçekleştirilecek olan tasırımlarda iki 
ana renk kullanılmalıdır. Alt akademik birimlere ait logolarda yer 
alan renkler yardımcı renklerdir. Tüm tasarımlarda Sarı ve Yeşi- 
lin yanında yardımcı renk olarak akademik birimin logo renkleri 
kullanılmalıdır. Tasarımlarda ana renklerd dışında en fazla üç 


farklı renk kullanılmalıdır. 


, ES e SA 


TEMEL ÖĞELER - Alt Birim Logotype Renkleri - 6 


SOSYAL BİLİMLER MYO 


CMYK 
C: 499 -M: 9697 -Y: 425 -K: 9014 


RGB 
R:45-G:42-B:103 


WEB 
#: 2d2a67 


Pantone 
2112C 


İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa logosu iki renkten oluşmak- 
tadır. Üniversite ile ilgili gerçekleştirilecek olan tasırımlarda iki 
ana renk kullanılmalıdır. Alt akademik birimlere ait logolarda yer 
alan renkler yardımcı renklerdir. Tüm tasarımlarda Sarı ve Yeşi- 
lin yanında yardımcı renk olarak akademik birimin logo renkleri 
kullanılmalıdır. Tasarımlarda ana renklerd dışında en fazla üç 
farklı renk kullanılmalıdır. 


|, EE ES SW, 


TEMEL ÖĞELER - Logonun Zeminde Kullanımı 


Siyah ve Beyaz Zeminde Kullanım 


Tek Renk Zeminde Kullanım 


Görsel Üzerinde Kullanım 


- Cerrahpaşa logosunun çeşitli renk ze- 


İstanbul Üniversitesi 


minlerde ve görsel üzerinde kullanımı yukarıda gösterildiği gibi 


standartlaştırılmıştır. 


|, Ee Ee SERİ, .... 


TEMEL ÖĞELER - Logonun Zeminde Kullanımı © ÇN 


“E 


a » 
Li 


> 
> 
di» 
> 
«> 


A 
» 


ölçüleri, yerleşim şekli, konumu ve yönleri üzerinde değişiklik 


İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa logosunun renkleri, oranları, 
yapılamaz. 


, ES ew SN... 


TEMEL ÖĞELER - Logotype Yanlış Kullanımı 


İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa logotypenın renkleri, oranları, 
ölçüleri, yerleşim şekli, konumu ve yönleri üzerinde değişiklik 
yapılamaz. 


| > ES SW, 


TEMEL ÖĞELER - Logo type Görsel Kullanımı | 


İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa logosunun çeşitli renk ze- 
minlerde ve görsel üzerinde kullanımı yukarıda gösterildiği gibi 
standartlaştırılmıştır. 


|, ER EE SN ... 


TEMEL ÖĞELER - Logo type Görsel Kullanımı 2 © ÇI 


İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa logosunun renkleri, oranları, 
ölçüleri, yerleşim şekli, konumu ve yönleri üzerinde değişiklik 
yapılamaz. 


|, > ES SW, 


TEMEL ÖĞELER - Kullanılan Yazı Karakterleri © ÇN 


Logo Ana Yazı Karakteri: Helvetica Ailesi 


Helvetica Light Helvetica Light Obligue Helvetica Regular 
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXG (O ABCÇDEFGGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXO O ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXO 
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxg abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxg abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxg 

1234567890 1234567890 1234567890 

Helvetica Obligue Helvetica Bold Helvetica Bold Obligue 
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXG o ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXG ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXO 
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxg abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxg abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxg 
1234567890 1234567890 1234567890 


Kurumsal Yazı Karakteri: Helvetica Neue Ailesi 


Helvetica Neue Condensed Bold Helvetica Neue Condendes Black Heietica Neue Ultralight 


ABCÇDEFGGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXO ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXO AB >GHİJKLMNOÖ (4X6) 
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxg abcçdefgğhiijklimnoöprsştuüvyzxg 
1234567890 1234567890 
Helvetica Neve Ultralight İtalic Helvetica Neue Thin Helvetica Neve Thin halic 
W ABCÇDEFGĞHIJKLMNOÖPRSŞTUÜWZXO ABCÇDEFGGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜWZXO 

abcçdefağhıiİklmnoöprsştuüwzxg abcçdefgğhıjiklmnoöprsştuüwzxg 

1234567890 1234567890 
Helvetica Neue Light Helvetica Neue Light Ialic Helvetica Neue Regular 
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXO ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWYZXO ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXO 
abecçdefağhıijklmnoöprsştuüwyzxg abcçdefgğhıiiklmnoöprsştuüvyzxg abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxg 
1234567890 1234567890 1234567890 
Helvetica Italic Helvetica Neue Medium Helvetica Neue Medium Italic 
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXO ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXG OABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXG 
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxg abcçdefağhıijklmnoöprsştuüvyzxg abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxg 
1234567890 1234567890 1234567890 
Helvetica Neue Bold Helvetica Neue Bold ltalic 
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXG ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXG 
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxg abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxg 
1234567890 1234567890 


İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa logosunda “Helvetica” yazı 
karakteri kullanılmıştır. Kurumsal yazı karakteri olarak “Helveti- 
ca Neue” yazı ailesi; Resmi yazışmalarda “Time New Roman” 
ailesi kullanılmalıdır. Yardımcı yazı karakteri olarak “Avenir” ai- 
lesinin kullanılması kararlaştırılmıştır. 


TEMEL ÖĞELER - Kullanılan Yazı Karakterleri 


Resmi Yazışma Yazı Karakteri: Times New Roman Ailesi 


Times New Roman Regular 


ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXO 
abeçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxg 
1234567890 


Times New Roman Bold Halic 


ABCÇDEFGGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXO 
abcçdefgöhıijklmnoöprsştuüvyzxg 
1234567890 


Times New Roman ltalic 


ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXO 
abcçdefgghıijklmnoöprsştuüvyzxg 
1234367890 


Times New Roman Bold 


ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXO 


abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxg 
1234567890 


Yardımcı Yazı Karakteri: Avenir Ailesi 


Avenir Light 
ABCÇDEFGĞGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜWZXO 
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüwyzxg 
1234567890 


Avenir Book Obligue 


ABCÇDEFGGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜWZXO 
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxg 
1234567890 


Avenir Medium Obligue 


ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXO 
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxg 
1234567890 


Avenir Heavy 
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXO 
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxg 
1234567890 


Avenir Light Obligue 


ABCÇDEFGGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXO 
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüwzxg 
1234567890 


Avenir Obligue 


ABCÇDEFGGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXO 
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxg 
1234567890 


Avenir Black 


ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXO 
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxg 
1234567890 


Avenir Heavy Obligue 


ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXO 
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxg 
1234567890 


İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa logosunda “Helvetica” yazı 
karakteri kullanılmıştır. Kurumsal yazı karakteri olarak “Helveti- 
ca Neue” yazı ailesi; Resmi yazışmalarda “Time New Roman” 
ailesi kullanılmalıdır. Yardımcı yazı karakteri olarak “Avenir” ai- 
lesinin kullanılması kararlaştırılmıştır. 


Avenir Book 


ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXO 
abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyzxg 
1234567890 


Avenir Medium 


ABCÇDEFGGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXO 
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxg 
1234567890 


Avenir Black Obligue 


ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXO 
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxg 
1234567890 


Avenir Heavy Obligue 


ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZXO 
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyzxg 
1234567890 


m Em e 3 


TEMEL ÖĞELER - Logonun Diğer Logolarla Kullanımı 


Doğru Kullanım 


Yanlış Kullanım 


İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa logosu, diğer kurum ve ku- 
ruluşların logosu ile birlikte kullanılması durumunda, diğer logo- 
lardan büyük ya da küçük kullanılamaz. İstanbul Üniversitesi - 
Cerrahpaşa logosunun diğer logolarla doğru ve yanlış kullanımı 
yukarıda gösterilmiştir. 


, EE 


TEMEL ÖĞELER - Yardıma Öğeler 


İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa için hazırlanacak tasarımlar- 
da logo gri renk olarak zeminde açılı olarak kullanılabilir. Kul- 
lanım sırasında logonun “Cerrahpaşa” yazısı görünecek şekilde 
açılı konulması esastır. 


|, EE ES SK, 


